WikipediA 

Lingua afade 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 

O afade (afaé) é unha lingua chádica falada en Nixeria e o Camerún. 
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Distribución xeográfica 


Fálase en 12 vilas do distrito de Ngala, do estado de Borno (Nixeria), e no territorio limítrofe da provincia 
do Extremo Norte do Camerún. 

Falantes 

30.000 (2004) 

■ Nixeria 25.000 

■ Camerún 5.000 


Váxase tamén 


Ligazóns externas 

■ O afade no ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=aal) 
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